GUSTAW KONECZNY 


obywatel miasta Krakowa, maszynista e. k. kolei państwowej, 


przeżywszy lat 57, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 14 lutego 1903 r. 


W nieutulonym żalu pozostała żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów 

Zmarłego, Znajomych 1 pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok, które odbędzie się 

w poniedziałek dnia 16-go b. m. o godzinie 3-ciej popołudniu z krypty kościoła XX. Pijarów, 
wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ZALOBNE 


odprawionem zostanie we wtorek dnia 17 b. m. o godzinie 9 rano w kościele OO. Reformatów. 


Zakład rogrzebowy Jana Wolnego ul. $w. Tomasza 4. Filia ul. Kopernika L. 6. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


